ACTA DE INSTALACION DEL COMITE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LAREDO. 

ACTA N2 02-2016 

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Laredo, siendo las diez boras del di'a 
Cuatro de Abril del 2016; se reunieron los miembros integrantes del Comite de Control 
Interno, designado mediante Resolucion de Alcaldia N® 0225-2016-MDL. 

Miembros: 

• Lie. Geoliana Valentina Guzman Rivera. - Presidente. 

• CPC. Dionicio Alvarado Perez. Miembro 

• Abog. Olber Alexis Vilca Polo. Miembro 

• Lie. Julio Valera Anticona. Miembro 

• Ing. Wilfredo Ivan Sanehez Bautista. Miembro 

AGENDA: 

1. Instalaeibn del Comite de Control Interno. 

2. Designaeion del Seeretario Teenieo. 

3. Seguimiento y monitoreo de las aetividades para obtener el Diagnostieo y Plan de 
Trabajo para Implementar el Control Interno en el Proeeso de Contrataeidn Publica de 
la Entidad. 

ORDEN DEL DIA. 

1. Instalacibn del Comit6 de Control Interno 

La Gerente Municipal, en su calidad de Presidente del Comite de Control Interno did 
inicio a la Sesion, manifestando que la misma fue convocada para instalar el Comite de 
Control Interno de la Municipalidad Distrital de Laredo, designado mediante 
Resolucion de Alcaldia 0225-2016-MDL, la cual se encargara de ejecutar las 
acciones necesarias para la adecuada implementacion del Sistema de Control Interno y 
su eficaz funcionamiento. 

A1 respecto se hizo una breve exposicion de la obligacion que tienen las entidades 
publicas de implementar el Sistema de Control Interno, conforme lo establece la Ley N- 
28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 


• V 


Asimismo sa preciso qua ai proceso de implementacion requerirla iniciar la 
sansiblllzacion dal parsonal de la Munlclpalidad Dlstrital de Laredo aobra la 
iraportancia del Control Interno y procedar a identlficar los procesos da la entidad a 
nival de cada unidad orginica, para luego reall 2 ar un diagnostico sobre su estado a 
identificas los procesos de riasgos, a fln de establecar los concrolas nacesarios qua 
permitan un adecuado funcionamiento de la Entidad. 

2. Designacion del Secretario T6cnico 

Seguidamente, se procedio con la designacion del Secretario Tecnico del Comite que 
recae cn el Abog. Olber Alexis Vilca Polo, Asesor Legal de la Municipalidad Distrital de 
Laredo, quien tendra la responsabilidad de elaborar las Actas y realizar las 

coordinaciones correspondientes para la ejecucion de los acuerdos que adopte el 
Comite. 

3. Seguimiento y monitoreo de las actividades para asegurar la realizacidn del 
diagndstico y del Plan de Trabajo para implementar el Control Interno en el 
proceso de contratacibn piiblica de la Municipalidad Distrital de Laredo. 

Se expuso que, a fin de iniciar la elaboracion del diagnostico de Control Interno en el 
proceso de contratacion piiblica y del Plan de trabajo, actividades que recaen en el Sr. 
Miguel Angel Sanchez Lazaro, es necesario realizar ge.stiones y coordinaciones para 
brindar las facilidades del caso al Sr. Miguel Angel Sanchez Lazaro, y al equipo que este 

conforme de ser el caso, para asistir a las sesiones de capacitacion que convoque la 
Contraloria General de la Repiiblica. 

ACUERDOS: 

1. Se acordo por unanimidad la instalacion del Comite de Control Interno de la 
Municipalidad Distrital de Laredo. 

2. Se acordo por unanimidad la designacion del Abog. Olber Alexis Vilca Polo, como 
Secretario Tecnico del Comite. 


3. Se acordo realizar el seguimiento y monitoreo al Sr. Miguel Angel Sanchez Lazaro, para 
asegurar la realizacion del diagnostico de control Interno en el proceso de contratacion 
publica y de la elaboracion del Plan de Trabajo. 

4. Realizar las coordinaciones necesarias para asegurar la asistencia del Sr. Miguel Angel 
Sanchez Lazaro de la Municipalidad Distrital de Laredo y del equipo que este haya 
conformado, a las sesiones de capacitacion que convoque la Contralona General de la 
Republica, fin de implementar el Control Interno en el proceso de contratacion 


Siendo las Trece horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada 
la sesion suscribiendo represente Acta en serial de conformidad. 


publica. 



Gerente Municipal 

Presidenta del Comit§ de Control Interno 




Jefe de Planificacibn y Presupuesto 
Miembro del Comite dc Control Interno 


Miembro del Comit6 de Control Interno 


Jefe de Administracion Tributaria y Rentas 
Miembro del Comite de Control Interno 




Miembro del Comite de Control Interno 


